DART AEROSPACE LTD Work Order: 
Pe ee eee 
Description: Fuel Supply Fitting 
py ee ee 


Inspection Dwg: D4000 Rev: D 


INSPECTION SHEET 


Actual 
Tolerance , ; Accept | Reject 
Dimension 


Comments 
Lathe 
@2.13 +0.012/-0.001 
Z 0.128 +0.005/-0.001 


0.75 +/-0.030 


Drawing Method of 


Inspection 


Dimension 


Ø2.750 +0.012/-0.001 
0.125 +/-0.010 


0.60 +/-0.030 
1.50 +0.012/-0.001 


2.13 +/-0.030 

2.70 +/-0.030 

R0.030 +/-0.010 
F 


0.62 +1-0.030 | 
0.31 +/-0.030 | O | 


00.921 +0.010/-0.001 


q 
= 
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| Engineering Approval: 


al 
0.05x45° [+/-0.030x+-05°| | | 
ee se 
| 


QC Inspector: 
Date: 


| Checked by: 
| Date: 
(If necessary) 


Date Change 
10.08.03 | New Issue 
14.07.29 | Dimensions revised per Dwg 


15.02.03 | Dimensions revised per Dwg Rev D 
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